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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. ΕΛ/ΛΣ 1200 (1) 

Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 


1. Τις διατάξεις του Ν, 1819/1988 «σύσταση οργάνων εφαρμογής 
της λογιστικής τυποποίησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 266/Α - / 
17.11.1988). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α-/26.7.85). 

3. Τη γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας Γενικού Λογιστικού Σχε¬ 
δίου (πρακτικό Νο 21 /1ης Μαρτίου 1989) της ΔΚ 8559 (ΦΕΚ 462/ 
Β'/1.7.1982) απόφασης του Υπουργού Συντονισμού που μας υποβλή¬ 
θηκε με το έγγραφο Α.Π. ΕΛ/ΛΣ 1133/14.3.89 της Ομάδας Εργα¬ 
σίας Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Α.Π. 3720/14.3.89). 

4. Τις σχετικές προτάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικο¬ 
νομικών και Εμπορίου, καθώς και των διοικήσεων των επιστημονικών 
επαγγελματικών και συνδικαλιστικών Οργανώσεων που προβλέπονται 
από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 1819/1989* 


αποφασίζουμε: 

Συγκροτούμε το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.) από τους 
παρακάτω: 

I. Κωνσταντίνο Βαρβάκη, Οικονομικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων, 
Πρόεδρο. 

II. Μέλη - Εκπροσώπους: 

1) Γεράσιμο Αλιβιζάτο, Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Εφαρμογής Προγραμμάτων, με αναπληρωτή του τον 
Σωτήρη Ρεβύθη, Προϊστάμενο Τμήματος Μακροπροθέσμων Προβλέ¬ 
ψεων και Προγραμματισμού, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οι¬ 
κονομίας. 

2) Γεώργιο Μανουσάκη, Προϊστάμενο της Δ/νσης Βιβλίων και Στοι¬ 
χείων της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρωτή του τον 
Σπυρίδωνα Βούλγαρη, Προϊστάμενο του Τμήματος Φορολογίας Εισο¬ 
δήματος Νομικών Προσώπων και Πλοίων της Δ/νσης Φορολογίας Ει¬ 
σοδήματος της Κ.Υ., εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Νικόλαο Λυκούση, Προϊστάμενο Τμήματος με αναπληρωτή του 
την Ευφροσύνη Ρεστέμη, Προϊσταμένη Τμήματος, εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Εμπορίου. 

4. Χαρίκλεια Βραχάτη, Προϊσταμένη Τμήματος Προγράμματος και 
Αξιολόγησης, με αναπληρωτή της τη Μαρία Σακκαδονικολάκη, Προϊ- 
σταμένη Τμήματος Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών και Έρευνας 
Οικονομικής Συγκυρίας, εκπρόσωπο της Γεν. Γραμματείας ΕΣΥΕ. 

5. α) Ηλία Αποστολάκη, Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Πα¬ 
ναγιώτη Αλεξόπουλο, Οικονομολόγο. 

β) Κωνσταντίνο Κεφαλόπουλο, Οικονομολόγο, με αναπληρωτή του 
τον Βασίλη Βασιλάκη, Οικονομολόγο. 

γ) Κωνσταντίνο Λυκουργιά, Οικονομολόγο, με «αναπληρωτή του τον 
Δημήτριο Βαρελά, Οικονομολόγο. 

εκπροσώπους του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
(Ο.Ε.Ε.). 

6. Αθανάσιο Κωστόπουλο, Σύμβουλο ΕΒΕΑ, με αναπληρωτή του 
τον Παναγιώτη Σταυρίδη, Σύμβουλο ΕΒΕΑ, εκπρόσωπο της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων. 

7. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Σα¬ 
μοθράκη, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχοινιών (ΣΕΒ). 

8. Αναστάσιο Παπαναστασάτο, Επίκουρο Καθηγητή της ΑΒΣΠ, με 
αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Τσάμη, στέλεχος της Εμπορικής Τρα- 
πέζης της Ελλάδος, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. 

9. Ιωάννη Αποστολίδη, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Κονιδάρη, 
εκπρόσωπο της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας. 

10. Ηλία Χάλκο, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Φαρμάκη, εκ¬ 
πρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συ¬ 
νεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). 

11. Δημήτριο Νικολετόπουλο, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο 
Δημητρακόπουλο, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. 

12. Κώστα Πετρόπουλο, Λογιστή, με «αναπληρωτή του τον Κώστα 
Μπότση, Λογιστή, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογι¬ 
στών (Π.Ο.Λ.). 

13. Σπύρο Μπερέκο, Ορκωτό Λογιστή, με αναπληρωτή του τον 
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Κωνσταντίνο Αισιόπουλο, Ορχωτό Λογιστή, εκπρόσωπο του Σώματος 
Ορκωτών Λογιστών. 

III. Μέλη - Ειδικούς Επιστήμονες: 

1) Θεόδωρο Γρηγοράκο, Ορκωτό Λογιστή. 

2) Εμμανουήλ Σακέλλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Λογιστικής της 
ΠΑΣΠΕ. 

3) Κωνσταντίνο Τζερμιαδιανό, Ορκωτό Λογιστή. 

4) Χαράλαμπο Πετρίδη, Ορχωτό Λογιστή. 

5) Νικόλαο Πρωτοψάλτη, Ορκωτό Λογιστή. 

6) Γεώργιο Καραχάλιο, Οικονομολόγο-Οργανωτή. 

Η θητεία των πρώτων τριών (1-3) Ειδικών Επιστημόνων είναι πε¬ 
νταετής και των υπολοίπων τριών (4-6) είναι τετραετής. 

IV. Αντιπροέδρους: 

Αντιπρόσωποι του ΕΣΤΛ ορίζονται οι εξής: 

1) Θεόδωρος Γρηγοράκος από τους Ειδικούς Επιστήμονες. 

2) Γεώργιος Μανουσάκης από τους εκπροσώπους της Δημόσιας 
Διοίκησης. 

3) Ηλιου; Αποστολάκης από τους εκπροσώπους του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ). 

Η παρούσα απόφασή μοις θα συμπληρωθεί με νεότερη. 

Η απόφοιση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 88410/2567 (2) 

Απαγόρευση Κυνηγίου 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντοις υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασι¬ 
κού Κώδικα», που προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 177/ 

75. 

2. Τα 126/25.1.1989 και 520/16.5.1989 έγγραφα της Δ/νσης 
Δασών Δωδεκανήσου. 

3. Την αριθ. 283998/10.6.1982 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων πρώην Γ.Δ. και ΑΝ.Γ.Δ. στους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, αποφασίζουμε: 

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 1.8.1989 μέχρι 
31.7.1999 σε έκταση 4031 στρέμματα της οποίας τα όρια έχουν ως 
εξής: 

Αφετηρία στον ασφαλτόδρομο χωρίου Απολακκιάς - Φράγματος και 
συγκεκριμένα στο Βορειότερο σημείο όπου συναντιέται με αγροτικό 
δρόμο σε απόσταση 300 μ. από το φράγμα. Από την αφετηρία ακολου¬ 
θεί οινατολικά τη νοητή ευθεία προς το ύψωμα 106 στο νότιο άκρο της 
λοφοσειράς «Κότσυφα», της οποίας ακολουθεί τον υδροκρίτη Βόρεια - 
Βορειανατολικά μέχρι τη συμβολή δύο αγροτικών δρόμων που ξεκινούν 
από το χωριό Ίστριος και κατευθύνονται προς τη θέση «Βουνάρες». 

Από το σημείο αυτό ακολουθεί την πορεία του αγροτικού δρόμου μέ¬ 
χρι την κοίτη του «Σιαννίτικου» ρέματος, όπου ο δρόμος παρουσιάζει χα¬ 
ρακτηριστικά κλειστή στροφή. Από εκεί ακολουθεί νοτιοδυτικά τη νοητή 
ευθεία προς το ύψωμα 215 στο βόρειο άκρο της λοφοσειράς Κατσηλίά, 
και στη συνέχεια τον υδροκρίτη λοφοσειράς Κατσηλίά με πορεία νότια 
νοτιανατολική και φθάνει μέχρι το Μοναστήρι του 'Αη Γιώργη του 
Βάρδα στο Νότιο άκρο της ίδιας λοφοσειράς. Από το Μοναστήρι ακο¬ 
λουθεί με Ανατολική - Νοτιανατολική κατεύθυνση τη νοητή ευθεία προς 
το σημείο της αφετηρίας των ορίων στον ασφαλτόδρομο χωρίου Απο¬ 
λακκιάς και ομώνυμου φράγματος. 

Η Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για την έκδοση της 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, την οποία θα κοινο¬ 
ποιήσει και στο ΥΠ.ΓΕ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και θα ισχύσει από τον κυνηγετικό χρόνο 1989-1990. 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 1989 

Με εντολή Υπουργού ρ 

Ο Διευθυντής 
Κ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ 


Αριθ. Α3β/οικ. 9915 (3) 

Τροποποίηση της Α3β/οικ. 14163/8.8.86 απόφασης «αναμόρφωση 
του οργανισμού του Γεν. Νοσ. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 645/Β"/86). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 
1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α’/83). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/86 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α'/86). 

3. Τις αριθ. 12 και 14/88 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νομαρχιακού Γεν. Νοσ. Χαλκιδικής, αποφασίζουμε: 

"Αρθρο 1 

Η Α3β/οικ. 14163/8.8.86 απόφασης «αναμόρφωση του οργανι¬ 
σμού του Γεν. Νοσ. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 645/Β"/86) τροποποιείται και 
συμπληρώνεται, όπως παρακάτω: 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5. 

“ Δύναμη κρεββατιών. 

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε εκατόν πενήντα 
(150) κρεββάτια.» 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 7. 

Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας. 

1. Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου διαρθρώνεται: 
α) Στους τομείς: 

αΐ. Παθολογικό με δύναμη πενήντα (50) κρεββάτια. 
α2. Χειρουργικό με δύναμη ογδόντα πέντε (85) κρεββάτια. 
α3. Εργαστηριακό. 

α4. Ψυχιατρικό με δύναμη δεκαπέντε (15) κρεββάτια. 
β) Στα διατομεακά τμήματα, 
βΐ. Επειγόντων Περιστατικών. 
β2. Ημερήσιας Νοσηλείας. 

2. Κάθε τομέας διαρθρώνεται σε τμήματα και μονάδες ως εξής: 
Α" ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

α) Τμήματα: 

αΐ. Ένα (1) Παθολογικό 

α2. Ένα (1) Καρδιολογικό 

α3. Ένα (1) Παιδιατρικό 

α4. Ένα (1) Πνευμονιολογίας - Φυματιολογίας 

β) Μονάδες 

βΐ. Εντατικής Θεραπείας 
Β" ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
α) Τμήματα 

αΐ. Ένα (1) Χειρουργικό 

α2. Ένα (1) Ορθοπεδικό 

α3. Ένα (1) Γυναικολογικό - Μαιευτικό 

α4. Ένα (1) Αναισθησιολογικό 

α5. Ένα (1) Ουρολογικό 

β) Μονάδες 

"βΐ. Προγεννητικού Ελέγχου 
Γ" ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
αΐ. Ένα (1) Μικροβιολογικό - Χημικό 
α2. Ένα (1) Ακτινοδιαγνωστικό 
α3. Ένα (1) Αιματολογικό 
α4. Ένα (1) Αιμοδοσίας 
α5. Ένα (1) Φαρμακευτικό 
Δ’ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ένα (1) Ψυχιατρικό 

3. Στους τομείς λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία αντίστοιχων 
ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν στο Νοσο¬ 
κομείο.» 
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Άρθρο 4 

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 8 

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αποτελεί Δ/νση και 
διαρθρώνεται σε δύο (2) τομείς, Ιο και 2ο, που ο καθένας διαρθρώνεται 
σε Νοσηλευτικά τμήματα ως ακολούθως: 

α) Ο 1ος τομέας σε τέσσερα (4) τμήματα που καλύπτουν τον Παθολο¬ 
γικό και τον Χειρουργικό τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

β) Ο 2ος τομέας σε τέσσερα (4) τμήματα που καλύπτουν τον Εργα¬ 
στηριακό τομέα, τα διατομεακά τμήματα: α) Επειγόντων περιστατικών 
και β) Ημερήσιας νοσηλείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία, τον Ψυχιατρικό το¬ 
μέα και τα χειρουργεία της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική επιτροπή που αποτελεί- 
ται από: 

α) Τον Δ/ντή -ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο, 
β) Ένα (1) Προϊστάμενο τμήματος από κάθε τομέα, 
γ) Ένα (1) Διπλωματούχο τμήματος από κάθε τομέα. 

Τα μέλη (β) και (γ) εκλέγονται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφο¬ 
φορία από το Νοσηλευτικό προσωπικό του αντίστοιχου τομέα που συνέρ¬ 
χεται με πρόσκληση του προϊσταμένου αυτού. Τα μέλη της Νοσηλευτι¬ 
κής Επιτροπής εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο με¬ 
ταξύ των υπό στοιχείων (β) μελών και του Γραμματέα μεταξύ’των υπό 
στοιχείων (γ) μελών. Η Νοσηλευτική Επιτροπή γνωμοδοτεί για κάθε 
θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπη¬ 
ρεσίας και εισηγείται σχετικά με τον Πρόεδρό της στα αρμόδια όργανα 
του Νοσοκομείου.» 

Άρθρο 5 

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 11 

Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας 
1. Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται: 

α) Από γιατρούς που κατέχουν θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. που 
συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/83 
στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοι¬ 
νωνικών Ασφαλίσεων και κατανέμονται στο Νοσοκομείο αυτό. 

β) Από ειδικευόμενους γιατρούς, που τοποθετούνται σε θέσεις ειδι- 
κευομένων γιατρών, που έχουν σύσταθεί με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τη 
δημοσίευση της απόφασης αυτής ή που συνιστώνται σύμφωνα, με τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

γ) Από επιστήμονες που προσφέρουν συναφείς υπηρεσίες με το έργο 
της Ιατρικής Υπηρεσίας των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων σε κα¬ 
θένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
Δύο (2) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 
Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 
Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 
Μία (1) θέση. 

και δ) Από προσωπικό των παρακάτω κατά κατηγορία κλάδων σε κα¬ 
θένα από τους οποίους συνιστώνται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
Δύο (2) θέσεις.» 

Άρθρο 6 

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 12 

Στελέχωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρα¬ 
κάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα από τους οποίους συνιστώ- 
νται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις: 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 

Δύο (2) θέσεις 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 

Σαράντα επτά (47) θέσεις. 


Οι δύο (2) θέσεις του κλάδου αυτού πληρούνται κατά τον αριθμό που 
δεν πληρούνται λόγω έλλειψης υποψηφίων οι δύο (2) θέσεις του κλάδου 
ΠΕ Νοσηλευτών -τριών. 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΑΙΩΝ 
Δέκα (10) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ 
Πέντε (5) θέσεις 
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 
Εκατόν τριάντα επτά (137) θέσεις 

Οι σαράντα επτά (47) θέσεις του κλάδου αυτού πληρούνται κατά τον 
αριθμό που δεν πληρούνται λόγω έλλειψης υποψηφίων οι σαράντα επτά 
(47) θέσεις του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών -τριών. 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 
Δύο (2) θέσεις 
Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ¬ 
ΚΟΥ 

Είκοσι (20) θέσεις. 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών 
Θαλάμου, Σαβανωτών - Νεκροτόμων, Μεταφορέων ασθενών, ως εξής: 
-Σαβανωτών-Νεκροτόμων: Μία (1) θέση 
-Νοσοκόμων: Έξι (6) θέσεις 
-Βοηθών θαλάμου: Επτά (7) θέσεις 
-Μεταφορέων Ασθενών: Έξι (6) θέσεις 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών.» 

Άρθρο 7 

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13 

Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας. 

Η Διοικητική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρα¬ 
κάτω κατά κατηγορία κλάδων, σε καθένα από τους οποίους συνιστώ- 
νται οι αντίστοιχα οριζόμενες θέσεις: 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Τρεις (3) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 

Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Δύο (2) θέσεις 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Πολιτικών - Μηχανι¬ 
κών, Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών, Αρχιτε- 
κτόνων-Μηχανικών. Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμε- 
ται στις ειδικότητες: 

Πολιτικών Μηχανικών: Μία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
Δύο (2) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
Δύο (2) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ) 
Επτά (7) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ) 

Τέσσερις (4) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Τέσσερις (4) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

Μία (1) θέση 
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ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΦΤΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΤΩΝ 
Δύο (2) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Δύο (2) θέσεις 

Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών - Τε¬ 
χνικών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών. Το 1 /2 των θέσεων του κλάδου 
αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες: 

-Υπομηχανικών: Μία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 
Δεκαέξι (16) θέσεις. 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού - Λογιστι¬ 
κού, Αποθηκαρίων, Εισπρακτόρων. Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυ¬ 
τού κατανέμεται στις ειδικότητες: 

-Διοικητικού-Λογιστικού: Έξι (6) θέσεις 
-Αποθηκαρίων: Μία (1) θέση. 

-Εισπρακτόρων: Μία (1) θέση. 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 
Τρεις (3) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 
Τέσσερις (4) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
Τρεις (3) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 
Τρεις (3) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ 

Δύο (2) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
Πέντε (5) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
Μία (1) θέση 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις 
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: 

Ηλεκτρονικών - Τεχνικών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Μηχα¬ 
νοτεχνιτών, θερμαστών, Σχεδιαστών, Υδραυλικών, Οικοδόμων - Κτι¬ 
στών, Αμμοκονιαστών, Ξυλουργών - Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιο¬ 
χρωματιστών, Σιδηρουργών, Κοπτριών - Γαζωτριών - Ραπτριών, Κλι- 
βανιστών - Απολυμαντών, Κουρέων, Οδηγών αυτοκινήτου και άλλες 
συναφείς ειδικότητες. Το 1 /2 των θέσεων του κλάδου αυτού κατανέμε- 
ται στις ειδικότητες: 

-Ηλεκτροτεχνιτών: Μία (1) θέση 
-Μηχανοτεχνιτών: Μία (1) θέση 
-Εργοδηγών: Μία (1) θέση 
-Θερμαστών: Μία (1) θέση 
-Υδραυλικών: Μία (1) θέση 
-Ελαιοχρωματιστών: Μία (1) θέση 
-Ξυλουργών: Μία (1) θέση 
, -Οδηγών αυτοκινήτων: Δύο (2) θέσεις 
-Κοπτριών - Ραπτριών - Γαζωτριών : Μία (1) θέση 
-Ψυκτικών: Μία (1) θέση 
-Απολυμαντών - Κλιβανιστών: Μία (1) θέση 
Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Οκτώ (8) θέσεις 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, 
Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών αποθηκαρίων. Το 1/2 των θέσεων του 
κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες: 

-Κλητήρων: Μία (1) θέση 
-Θυρωρών: Δύο (2) θέσεις 
-Ταξινόμων Ιματισμού: Μία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 


με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 
Τρεις (3) θέσεις 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
Έξι (6) θέσεις 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Είκοσι επτά (27) θέσεις. 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών -τριών, 
Πλυντών -ντριών, Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών -τριών. Το 1/2 των θέ¬ 
σεων του κλάδου αυτού κατανέμεται στις ειδικότητες: 

-Καθαριστών -τριών: Δέκα (10) θέσεις 
-Πλυντών -ντριών: Τρεις (3) θέσεις 
-Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών -τριών: Δύο (2) θέσεις. 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
Δεκαπέντε (15) θέσεις. 

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τραπεζοκόμων, Βοη¬ 
θών μαγείρων, Λαντζέρηδων. Το 1/2 των θέσεων του κλάδου αυτού 
κατανέμεται στις ειδικότητες: 

-Τραπεζοκόμων: Πέντε (5) θέσεις 
-Βοηθών μαγείρων: Μία (1) θέση 
-Λαντζέρηδων: Μία (1) θέση 

Η κατανομή των λοιπών θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά 
με την απόφαση προκήρυξης αυτών. 

Ε' ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΕΝΤΟΛΗΣ 
Μία (1) θέση Δικηγόρου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεϊ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
-♦- 

Αριθ. Δ2α/13022 (4) 

Προσωρινή πρόσληψη προσωπικού στο Γ' Κ.Π.Σ. Μεγάρων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/88 
τ.Α). 

2. Τη πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αριθ. 213/ 
11.5.87. 

3. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 6/27.3.89 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Γ’ Κ.Π.Σ. Μεγάρων. 

4. Το έγγραφο της Δ/νσης Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας Δυτ. Αττι¬ 
κής αριθ. 1745/3.4.89. 

5. Τις επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες. 

6. Το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από 
προσωπικό που υπηρετεί ή με απόσπαση, αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε τόν αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσ¬ 
ληψη στον Γ' Κρατικό Παιδικό Σταθμό Μεγάρων σε μια (1) υπάλληλο 
βοηθητικού προσωπικού μαγειριού και μία (1) υπάλληλο καθαριότητας 
- βοηθητικών εργασιών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και για 
χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγου- 
σών υπηρεσιακών ανακγών και τον όρο να υπάρχει σχετική πίστωση 
στο προϋπ/σμό του σταθμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεϊ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5003 


Αριθ. Α2α/13975 (5) 

Ορισμός αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσληψη στον Οργανισμό 
Δημοσίας Αντιλήψεως Ζακύνθου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/Α.'/ 
88) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νο¬ 
μοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δι¬ 
καίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 

2. Την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης αρ. 213/ 
87. 

3. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθ. 33/5/4.4.89 συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Α.Ζ. 

4. Το έγγραφο του Ο.Δ.Α.Ζ. αριθ. οικ. 457/18.4.89. 

5. Τις επείγουσες ανάγκες του Οργανισμού Δημοσίας Αντιλήψεως 
Ζακύνθου που δεν μπορούν να καλυφθούν από το ύπαρχον προσωπικό ή 
με απόσπαση προσωπικού από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1) Ορίζουμε τον αριθμό του αναγκαιούντος προσωπικού για πρόσ¬ 
ληψη στον Οργανισμό Δημοσίας Αντιλήψεως Ζακύνθου σε: 

α) μία (1) καθαρίστρια και β) ένα- (1) Επιμελητή ανηλίκων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μήνες 
για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Οργανι¬ 
σμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Αθήνα, 11 Μαΐου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
-♦- 


Αριθ. Ε1/2293 (6) 

Τροποποίηση συγκρότησης Δ.Σ. του Ο.Π.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Το Π.Δ. 347/85 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων». 

3. Το Ν. 528/77 «Περί ιδρύσεως Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙ¬ 
ΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε.». 

4. Το Π.Δ. 397/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου». 

5. Τη με αριθ. Ε7/2259/4.10.1988 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορίου «Περί συγκροτήσεως του Δ.Σ. του ΟΠΕ». 

6. Το με αριθ. 1139/4215/29.5.1989 ΤΕΕΕΧ της ΠΑΣΕΓΕΣ, 
αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αρ. Ε7/2259/4.10.1988 απόφασή μας που 
αναφέρεται στη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε. και ορίζουμε τον Βα¬ 
σίλη Κοντό προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συνεταιριστικής Οργάνωσης 
και Πληροφορικής και Υπηρεσίας Συνεταιριστικής περ. ανάπτυξης, εκ¬ 
πρόσωπο της ΠΑΣΕΓΕΣ σε αντικατάσταση του Δημήτρη Γαϊτα- 
νίδη. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Ε7/2259/4.10.88 Απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου. 

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την υπογραφή της, να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ° 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ 


Αριθ. 5003/88 (7) 

Συμπλήρωση της 4574/87/4.2.88 απόφασης Νομάρχη Αιτωλοακαρ¬ 
νανίας «περί χορήγησης αδειών οικοδομής από Δημάρχους κάι Προέ¬ 
δρους Κοινοτήτων». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την 46306/2265/16.7.87 (ΦΕΚ 4018/6.8.87) απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικά με την χορήγηση οικοδομικών αδειών 
από Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων. 

2) Το από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ). 

3) Το από 6.12.1982 Π.Δ. (ΦΕΚ 588/Δ·). 

4) Η 22/1988 απόφαση Κοινότητας Κοκκινόβρυσης. 

5) Την 5149/21.11.88 εισήγηση Πολ/κού γραφείου Αγρίνιου. 

6) Την 1/1989 (θέμα 11ον) γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περ/ντος Ν. Αιτωλ/νίας, αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνεται η 4574/87/4.2.88 (ΦΕΚ 153/Β/22.3.88) 
«Περί χορήγησης αδειών οικοδομής από Δημάρχους και Προέδρους 
Κοινοτήτων» για την Επαρχία Τριχωνίδας, όπως παρακάτω: 

α) Περιλαμβάνονται στην 4574/87/4.2.88 απόφαση Νομάρχη Αι- 
τωλ/νίας και οι Οικισμοί Κοκκινόβρυσης Αγ. Θεόδωρος και Αμπέλια, 
για να έχει εφαρμογή η 46306/2265/16.7.87 (ΦΕΚ 401 Β' 6.8.87) 
απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

β) Ως προς τα άλλα άρθρα ισχύει η παραπάνω απόφαση Νομάρχη. 

γ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μεσολόγγι, 28 Φεβρουάριου 1989 

Ο Νομάρχης 
Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 7369 (8) 

Σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο Θηβαίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1735/87, για τις 
προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, τον κοινωνικό έλεγχο στη δημόσια διοί¬ 
κηση πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις. 

2. Την 71223/23.10.1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 553/23.10.87 Τ.Β'). 

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 260/88 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Νομάρχη. 

4. Την 93/1989 απόφαση του Δ. Συμβουλίου Θήβας. 

5. Τις ανάγκες του Δήμου Θήβας για την εκτέλεση «Εναλλακτική 
πρόταση για τη συνολική αναβάθμιση του προσφυγικού συν/σμού με τη 
συμμετοχή των κατοίκων στα πλαίσια της δεύτερης ειδικής κοινοτικής 
δράσης καταπολέμησης της φτώχειας, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απαραίτητο να 
απασχοληθεί με μίσθωση έργου από 1.12.88 μέχρι 30.11.89 σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. στου Αστικού Κώδικα ως 
εξής: Άτομα τρία (3). 

Απαραίτητα προσόντα κατά ειδικότητα τα εξής: Για τους δύο αρχιτέ¬ 
κτονες και τον ένα αρχιτέκτονα πολεοδόμο απαραίτητα προσόντα είναι 
τα πτυχία των αντίστοιχων σχολών. 

Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί είναι η ολοκλή¬ 
ρωση του κέντρου Γειτονιάς για την προώθηση των συμμετοχικών δια¬ 
δικασιών για την ανάπλαση όπως ειδικότερα αναφέρεται στην 93/89 
απόφαση του Δ.Σ. 

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προα- 
ναφερομένου έργου είναι μέχρι 30.11.1989. 

Η αμοιβή των θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί και 
οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί το ποσό των 4.004.734 δραχμών. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Δήμαρχο Θήβας. 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Θήβας. 

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στον Δήμο Θηβαίων. 
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Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λιβαδειά, 2 Ιουνίου 1989 

Ο Νομάρχης 

θ. ΜΕΤΑΞΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 7028 (9) 

Σύμβαση μίσθωσης έργου στην Κοινότητα Αγ, Σπυρίδωνα Ν. Βοιω¬ 
τίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1735/87, για τις 
προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, τον κοινωνικό έλεγχο στη δημόσια διοί¬ 
κηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις. 

2. Την 71223/23.10.1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 553/23.10.87 Τ.Β'). 

3. Τις διατάξεις του 260/88 Π. Δ/τος. 

4. Την 5/89 απόφαση του Κ. Συμβουλίου Αγ. Σπυρίδων. 

5. Τις ανάγκες της Κοινότητας Αγ. Σπυρίδωνα για την παρακολού¬ 
θηση των αρδευτικών υδάτων, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απαραίτητο να 
απασχοληθεί με μίσθωση έργου από 25.5.89 αναδρομικά και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. στου Αστικού Κώδικα ως εξής: 
τρεις (3) υδρονομείς. 

Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί είναι η παρακο¬ 
λούθηση των αρδευτικών υδάτων. 

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προα- 
ναφερομένου έργου είναι μέχρι 30.8.1989. 

Η αμοιβή που θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί και 
οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί το ποσό των 60.000 δραχμών μηνιαίως. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο της Κοι¬ 
νότητας Αγ. Σπυρίδωνα. 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η περιφέρεια της Κοινότητας 
Αγ. Σπυρίδωνα. 

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Κοινότητα Αγ. Σπυρίδωνα. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λιβαδειά, 6 Ιουνίου 1989 

Ο Νομάρχης 

Θ. ΜΕΤΑΞΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 6939 (10) 

Σύμβαση μίσθωσης έργου στην Κοινότητα Λαφυστίου Ν. Βοιωτίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1735/87, για τις 
προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, τον κοινωνικό έλεγχο στη δημόσια διοί¬ 
κηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις. 

2. Την 71223/23.10.1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών για την. μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών (ΦΕΚ 553,/23.10.87 Τ.Β'). 

3. Τις διατάξεις του 260/88 Π.ιΔ/τος. 

4. Την 21/89 απόφαση του Κ. Συμβουλίου Λαφυστίου. 

5. Τις ανάγκες της Κοινότητας Λαφυστίου για την παρακολούθηση 
των αρδευτικών υδάτων, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι απαραίτητο να 
απασχοληθεί με μίσθωση έργου από 1.6.89 αναδρομικά και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ως εξής: ένα 
(1) υδρονομέα. 

Το συγκεκριμένο έργο που πρόκειται να εκτελεστεί είναι η παρακο¬ 
λούθηση των αρδευτικών υδάτων. 

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προα- 
ναφερομένου έργου είναι μέχρι 31.8.1989. 

Η αμοιβή που θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί και 
οπωσδήποτε δεν θα υπερβεί το ποσό των 48.000 δραχμών μηνιαίως. 

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο της Κοι¬ 


νότητας Λαφυστίου. 

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η περιφέρεια της Κοινότητας 
Λαφυστίου. 

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των 
υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Κοινότητα Λαφυστίου. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λιβαδειά, 6 Ιουνίου 1989 

Ο Νομάρχης 
Θ. ΜΕΤΑΞΑΣ 

- ♦ - 

Αριθ. 1979 (11) 

Έγκριση της 14/7.6.89 (θέμα 3ο) πράξης του Δ.Σ. του Γενικού Νο¬ 
μαρχιακού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 3200/55 «περί Διοικητικής Αποκέντρωσης», 

β) του Ν.Δ. 532/70 «περί συμπληρώσεως διατάξεων περί Διοικητι¬ 
κής Αποκέντρωσης» καθώς και τις όμοιες του Β.Δ. 707170 που εκδό- 
θηκαν στην εκτέλεση αυτού, 

γ) του Β.Δ. 197172 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Νομαρ¬ 
χών», 

δ) του Ν. 993/79 Κεφ. Β\ 

ε) του Ν. 1476/84 (άρθρο 8 και 9), 

του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/Α.30.8.88 για την κωδικοποίηση σε 
κείμενο των διατάξεων της κείμενης Νομοθεσίας που αφορούν το προ¬ 
σωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ. του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και λοιπών 
Ν.Π.Δ.Δ., 

στ) το αριθ. Δ2γ/οικ. 18008/26.5.89 τηλέτυπο του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινών. Ασφαλίσεων σχετικά με αναστολή διαδι¬ 
κασιών επιλογής προσωπικού. 

2) Την αριθ. 2787/9.6.89 αναφορά του Γενικού Νομαρχιακού Νο¬ 
σοκομείου Κεφ/νίας με την οποία διαβιβάστηκε η αριθ. 14/7.6.89 
πράξη του Δ.Σ. του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κεφ/νίας, περί 
προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών του ιδρύματος, βάσει του Κεφ. Β' του Ν. 993/79, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την αριθ. 14/7.6.89 (θέμα 3ον) πράξη του Δ.Σ. του Γε¬ 
νικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κεφ/νίας περί προσωρινής πρόσλη¬ 
ψης με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και για 
χρονικό διάστημα (8) οκτώ μηνών του κατωτέρω προσωπικού για κά¬ 
λυψη απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών, βάση του Κεφ. Β' του Ν. 
993/79, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ήτοι: 

1. Έξι (6) θέσεις καθαριστριών κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Υ.Ε. προ¬ 
σωπικού καθαριότητος. 

2. Είκοσι (20) θέσεις νοσηλευτριών-νοσηλευτών κατηγορίας Τ.Ε. ή 
Δ.Ε. αδελφών Νοσοκόμων. 

3. Τρεις (3) θέσεις τηλεφωνητών κατηγορίας Δ.Ε. 

4. Μία (1) θέση Δ.Ε. κηπουρού. · 

5. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού. 

6. Μία (1) θέση δακτυλογράφου κατηγορίας Δ.Ε. 

7. Δύο (2) θέσεις Διοίκησης μονάδων Υγείας, Πρόνοιας κατηγορίας 

Τ.Ε. 

8. Δύο (2) θέσεις Λογιστικής κατηγορίας Τ.Ε. 

9. Τρεις (3) θέσεις Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων) ή Δ.Ε. 
Παρασκευαστών. 

10. Τρεις (3) θέσεις Ραδιολογίας - Ακτινολογίας κατηγορίας Τ.Ε. ή 
Δ.Ε. εμφανιστών χειριστών. 

11. Τέσσαρες (4) θέσεις Νοσοκόμων κατηγορίας Υ.Ε. βοηθητικού 
Υγιειονομικού προσωπικού. 

12. Πέντε (5) θέσεις Μεταφορέων ασθενών κατηγορίας Υ.Ε. βοηθη¬ 
τικού Υγιειονομικού προσωπικού. 

13. Ένδεκα (11) θέσεις Τεχνικών κατηγορίας Δ.Ε. ήτοι μία (1) θέση 
οδηγού, μία (1) θέση ηλεκτρονικού εργοδηγού, μηχανικού, μία (1) θέση 
ψυκτικού, μία θέση (1) συντηρητή αλουμινοκατασκευές, μία θέση (1) 
θέση τεχνικού συντηρητή, επισκευαστή τεχνικών ιατρικών μηχανημά¬ 
των, μία (1) θέση ηλεκτροτεχνίτη, μία (1) θέση θερμοϋδραυλικού, μία 
(1) θέση θερμαστή, μία θέση (1) μηχανοτεχνίτη (ειδικότητας Θ) μία 

"θέση (1) μηχανοτεχνίτη ειδικότητας αντλιών, μία (1) θέση πρακτικού 
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μηχανικού Μ.Ε.Κ. 

14. Έξι (6) θέσεις Διοικητικού - Λογιστικού κατηγορίας Δ.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι, 12 Ιουνίου 1989 

Ο Νομάρχης 
Μ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 

- ♦ - 

Αριθ. ΕΡ 1823 . (12) 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 25 του κανονισμού λειτουργίας του 
ΚΑΦΛ ΒΟΛΟΥ. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κωδ. Νόμου 5167/1932 περί 
ρυθμίσεως των εις τους λιμένας φορτ/κών εργασιών όπως έχουν τροπο¬ 
ποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1254/1949 «περί τρο- 
ποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιαίων διατάξεων των περί φορτ/ 
σεως Νομών, σε συνδυασμό με τις δ/ξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του 
Νόμου 3239/1955. 

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 68 του ΠΔ 1156/77 περί οργανισμού του 
Υπουργείου Εργασίας. 

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η οποία 
διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 1375/621/11.5,Ϊ989 έγγραφο και το 
οποίο διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. 14465/30.5.1989 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας. 

4. Το υπ’ αριθμ. 1134/1.2.1989 απόσπασμα συνεδρίασης της 
ΕΡΦΛ ΒΟΛΟΥ. 

5. Την οικονομική δυνατότητα του ΚΑΦΛ ΒΟΛΟΥ, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Αποδεχόμενοι την πρόταση της ΔΕ του ΚΑΦΛ ΒΟΛΟΥ που διατυ¬ 
πώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1134/1.2.1989 συνεδρίασης της 
ΔΕ αυτού, εγκρίνουμε την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 25 του 
Κανονισμού Λειτουργίας, Διοικήσεως και παροχών του ΚΑΦΛ ΒΟ¬ 
ΛΟΥ ως εξής: 

1..;.. 

2. Το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης που καταβάλλεται στους απο- 
χωρούντες, της εργασίας των, φορτοεκφορτωτές κατά το έτος 1989 
(1.1.1989 - 31.12.1989) ορίζεται ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής 
στο ΚΑΦΛ ΒΟΛΟΥ ως ακολούθως: 

Για αυτούς που έχουν δέκα (10) έτη συμμετοχής δρχ. επτακόσιες 
τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι δύο (737.622) δρχ. Το ποσό 
αυτό των 737.622 δρχ. θεωρείται βασικό και προσαυξάνεται ως εξής: 

α) Για κάθε έτος συμμετοχής άνω της δεκαετίας και μέχρι συμπλη¬ 
ρώσεως εικοσαετίας με εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα 
δρχ. (78.580). 

β) Για κάθε έτος συμμετοχής άνω της εικοσαετίας και μέχρι τριάντα 
ετών με ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν εννενήντα δύο (82.192) δρχ. 

γ) Για κάθε έτος συμμετοχής άνω των τριάντα ετών και μέχρι συ¬ 
μπληρώσεως των τριάντα πέντε ετών συμμετοχής στο ΚΑΦΛ με τριά¬ 
ντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (37.571) δρχ. 

3. Κλάσμα του έτους πλέον των 6 μηνών θεωρείται πλήρες έτος και 
υπολογίζεται για την κατά τα ανωτέρω προσαύξηση όχι όμως για την 
θεμελίωση του δικαιώματος λήψεως παροχής. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή¬ 
σεως. 

Βόλος, 12 Ιουνίου 1989 

Ο Νομάρχης 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ 
-- 

Αριθ. 19128/7742 (13) 

Εξουσιοδότηση υπογραφής επιταγών στον Αντιπρύτανη Οικ/κού Προ¬ 
γραμματισμού και Ανάπτυξης του Παν/μίου Αθηνών. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 (αρ. 11, 50), Ν. 641/77 (αρ. 16). 

2) Την Β1/331/4.8.82 (ΦΕΚ 581/9.8.82 τ.Β) κοινή υπουργική 
απόφαση. 

3) Την 1861/7.10.1988 Πρυτανική Πράξη, αποφασίζουμε: 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Γε¬ 
ώργιος Φιλοκύπρου εξουσιοδοτείται να υπογράφει τις επιταγές των λο¬ 
γαριασμών: των Δωρεών - Κληρονομιών - Κληροδοσιών, των διαθεσί¬ 
μων κεφαλαίων και των Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 


σεως. 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1989 



Ο Πρύτανης 

1 ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 



-♦- 


Αριθ. 522662 


(14) 


Λειτουργία Τοπικών Σχολών Ξεναγών Μυτιλήνης και Ρεθύμνου Κρή¬ 
της. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Το Ν. 1624/51 «Περί ΕΟΤ», όπως ισχύει σήμερα. 

β. Το Ν.Δ. 201/74 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της 
περί ΕΟΤ Νομοθεσίας». 

γ. Το Ν. 710/77 «Περί ξεναγών». 

δ. Το Π.Δ. 309/87 ΦΕΚ 149/Α/25.8.87, που τροποποίησε το Ν. 
710/77 «Περί ξεναγών». 

ε. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Σχολής ξεναγών (Τοπικών Σχο¬ 
λών Ξεναγών) ΦΕΚ 646/Β/13.9.89. 

στ. Την υπ’ αριθμ. 698/15.5.89 απόφαση ΔΣ του ΕΟΤ, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Εγκρίνουμε τη λειτουργία Σχολών Ξεναγών μονοετούς φοίτησης 
στην Μυτιλήνη και Ρεθύμνου Κρήτης (εκπαιδευτική περίοδος 1989 - 
90). 

Τον προϋπολογισμό της Σχολής, για μεν τη Μυτιλήνη θα ανέλθει στο 
ποσό των 13.000.000 δρχ. για δε το Ρέθυμνο στο ποσό των 
15.000.000 δρχ. 

Οι ανωτέρω σχολές, θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1989 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ * 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 

Καποδιστρίου 34 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Ταχ. Κώδικας: 

104 32 


ΤΕίΕΧ 

22.3211 ΥΡΕΤ ΘΒ 

λειτουργούν καθημερινά από 8.00’ έως 13.30' 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανφνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιυές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 20. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 30, από 17 έως 24 δρχ. 40 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για 

το Τεύχος Α’ 

Δρχ. 

7.000 

β) 

» 

» 

» 

Β 

» 

10.000 

Υ) 

» 

» 

» 

Γ 

» 

4.000 

δ) 

» 

» 

» 

Δ' 

» 

10.000 

ε) 

» 

» 

» 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

» 

8.000 

στ) 

» 

» 

» 

Ν.Π.Δ.Δ. 

» 

4.000 

ζ) 

» 

» 

» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

» 

2.000 

η) 

» 

» 

» 

Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

» 

5Ό00 

θ) 

» 

» 

» 

Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

» 

1.000 

') 

» 

» 

» 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

» 

20.000 

ια) 

Για 

όλα 

τα Τεύχη 

» 

45.000 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 350 

» 500 

» 200 

» 500 

» 400 

» 200 

» 100 

» 250 

» 50 

» 1.000 

» 2.250 


Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




















